USB de 4 Puertos 
26-191 

Manual del usuarlo - favor de leerlo antes de utlllzar el equipo 


Su Hub de 4 puertos USB de RadloShack, es un hub de USB de alta 
velocldad. Soporta un puerto superior y cuatro puertos Inferlores. Con su 
velocldad de 12 Mbps, el hub USB puede consolldar In range completo 
de perlfericos de alta velocldad y de baja velocldad para proporclonar 
conectividad de computadoras portatlles y de escritorlo. Cumple 
plenamente con las especificaclones de USB Rev. 1,1 y HID Definiclon 
de Clase Rev. 1,0. 

El hub USB esta disehado para utlllzarse en una IMac o PC (con 
Windows 98 o superior) que tenga un controlador host USB Instalado en 
la computadora. 

Tecnologia “Tiered Star” - soporta hasta 127 aparatos fisicos. Los 
aparatos conectados pueden ser de alta velocldad o de baja velocldad 
(1,5 Mbps o 12 Mbps, respectivamente) 

Opciones de Corriente - opera con su propla corriente (con aparatos 
de bajo consume de energla) o corriente BUS. 

Proteccion contra cambios de corriente - protege al aparato 
conectado a cada puerto cuando se exceda de 500 mA en el mode de 
auto-corriente. 

Auto-detector de conexiones y velocidades - le permite utlllzar el hub 
USB con una gran varledad de aparatos. 

Recuperacion y Deteccion de BUS - la proteccion contra sobre 
corriente apaga los aparatos automaticamente en case de corriente 
excesiva. El hub USB se reestablece automaticamente cuando reconoce 
un aparato conectado, o suglere el programa de re-conflguracl6n. 

Requerimientos de Sistema 

• Windows 98SE/ME/200/XP o Mac OS 8.6 o superior. 

• Procesador Pentium 233 MMX o superior, portatll o de escritorlo, o 
Mac con un puerto USB disponible. 

• Por lo menos 64 MB RAM 

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA FCC 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentaclon de la FCC. Su 
operaclon esta sujeta a las sigulentes dos condiclones (1) Este aparato 
no debera causar Interferencia dahina, y (2) este aparato debera aceptar 
cualquier Interferencia dahina, Incluyendo Interferencia que pudlera 
causar una operaclon no deseada. 


Producto: 

Hub de 4 puertos USB 

Modelo: 

26-191 

Parte Responsable: RadloShack 


lOOThrockmorton 


Fort Worth, TX 76102 

Telefono: 

817-415-3200 


LA FCC DESEA INFORMARLE 

Este equipo ha sido probado, y cumple con los llmites para los aparatos 
digitales Clase B, en lo relativo a la Parte 15 de las Reglamentaclones 
de la FCC. Estos llmites estan disehados para proporclonar proteccion 
razonable en contra de Interferencia pellgrosa en una Instalaclon 
residenclal. Este equipo genera, utlllza y puede emitir energia de radio 
frecuencia, y si no es Instalado de acuerdo a las Instrucclones, puede 
causar Interferencia dahina a las radio comunicaclones. 


Sin embargo, no se garantiza que no ocurra Interferencia en alguna 
Instalaclon en particular. SI este equipo causara Interferencia a la 
recepcion de radio o television, lo cual puede ser determlnado 
encendlendo y apagando el equipo, se le recomlenda al usuarlo que 
Intente corregir la Interferencia por medio de una o mas de las sigulentes 
medidas: 

■ Reorlente o camble el lugar de la antena. 

■ Aumente la separaclon entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo en una toma de corriente que sea de un circulto 
diferente al que se conecta el receptor. 

■ Sollcite ayuda por parte de su tienda RadloShack o de un tecnico 
callficado de servicio de TV / Radio para recibir asistencla. 

• SI usted no puede ellmlnar la Interferencia, la FCC requiere que 
usted deje de utlllzar su hub USB. 

Los cambios o modificaclones que no sean aprobados de manera 
expresa por parte de RadloShack, pueden causar Interferencia y anular 
la autorldad del usuarlo para operar el equipo 


INSTALACION 

Utlllce el adaptador de corriente ca (Incluldo) de 5 V cc 2,5 A para 

utlllzar el hub USB. 

Precauciones: 

• Usted debe utlllzar una fuente de corriente Clase 2 que proporclone 
5 V cc y entregue por lo menos 2,5 A su punta central debe estar 
ajustada a positive y su clavija debe corresponder con la clavija del 
hub USB cargador de 5 V cc 2,5 A. El adaptador Incluldo cumple 
con estas especificaclones. SI utlllza un adaptador que no cumpla 
con estas especificaclones puede dahar el hub USB o el adaptador. 

• Slempre conecte el adaptador de corriente ca al hub USB antes de 
conectado a la corriente ca. Al termlnar, desconecte el adaptador de 
la corriente ca antes de desconectarlo del hub USB. 

1. Conecte el adaptador de corriente ca Incluldo en la entrada de 
5 V cc 2,5 A en la parte trasera del hub USB. 

2. Conecte el extreme superior del adaptador de corriente ca en una 
toma de corriente estandar. 

3. Conecte el conector tlpo B del USB Incluldo en el puerto HOST de 
la parte trasera del hub USB. 

4. Conecte el conector tlpo A den el puerto HSOT de la PC. 

5. Conecte los cuatro aparatos USB a los puertos en la parte 
delantera del hub USB. Los Indicadores verdes en el panel frontal 
del USB encendidos, IndIcan si los puertos USB correspondlentes, 
estan llstos para usarse. 

Advertencias: 

• SI el adaptador de corriente ca es desconectado de la toma de 
corriente ca durante la operaclon 6 los aparatos USB toman mucha 
corriente 6 se origina un corto, el puerto afectado se apaga, y el 
sistema le envia un mensaje de " LImIte de Corriente USB 
excedido”. Para reestablecer el puerto, desconecte el aparato del 
puerto afectado y preslone RESET en el mensaje de error. 
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(no presione CERRAR o el hub no funcionara). El Indicador de 
Puerto se encendera. Listed puede conectar el aparato al 
Puerto. 

• SI su sistema operativo no muestra un mensaje de error, usted 
puede reestablecer el puerto desconectando el aparato del puerto, y 
despues desconectando el hub de su PC. Conecte nuevamente el 
hub a su PC y despues conecte el aparato en el puerto. El Indicador 
del puerto se enclende. 

INDICADOR DE CORRIENTE 

Su hub USB cuenta con dos modos para operar: propio y por medio de 
un bus. El mode de corriente se selecclonara de manera automatica 
cuando la clavija de corriente ca se conecte, o desconecte de la clavija 
de corriente del hub USB. 

En el mode propio, el hub USB proporclona corriente de 5 V cc 500 mA 
a los cuatro puertos (maxlmo)cuando la corriente es conectada de 
manera segura, el Indicador rojo de corriente y el verde de los puertos 
encenderan. 

En el mode de corriente por bus, el hub USB proporclona corriente de 
5 V cc 500 mA a todos los puertos (maximo) clando el hub USB utilize 
esta corriente, el Indicador de corriente y el de los puertos enclenden de 
color verde. 

La protecclon de sobre corriente del hub USB desconecta de manera 
automatica la corriente en cases de corriente excesiva y el Indicador rojo 
de corriente se apaga. Usted puede reestablecer el hub USB 
desconectando el cable USB y conectarlo nuevamente o preslonando 
Reset si su sistema operativo le envia un mensaje de error. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P = i,C6mo se que el hub USB ha sido Instalado correctamente en 
Windows 98 o superior? 

R = presione el boton derecho del mouse en Ml PC, despues en 
propledades/ administrador dispositivos/ Controlador Universal Serial 
Bus. Los cuatro Indicadores verdes en la parte frontal del hub USB se 
encenderan. En case de no encenderse: 

1. Vaya a Administrador de dispositivos. SI encuentra errores o 
dispositivos equivocados, ellmlnelos. 

2. En Administrador de dispositivos, presione Controlador Universal 
Serial USB. SI hay algun error o dispositivos desconocldos, 
retirelos, despues desconecte y reconecte su adaptador de 
corriente de su hub USB o conecte el cable AB. Los cuatro 
Indicadores verdes deben encender. 


P = iPor que ml camera USB ( o cualquier otro aparato) no trabaja a 
traves del hub USB? 

R = Asegurese que el drive del aparato este Instalado en su PC, el 
aparato este conectado, y el adaptador del hub USB este conectado. SI 
todas las condiclones son correctas y el hub USB no detecta el aparato, 
desconecte y reconecte el aparato al hub USB. 

P =6Por que no enclende el Indicador verde en el hub HUSB? 

R = cuando In aparato conectado Intenta tomar mas corriente de la que 
le hub USB puede manejar, el USB corta la corriente automaticamente. 
Reestablezca el hub USB desconectando y reconectando el (los) 
aparato(s) USB. 

P = iPuedo utilizer el hub USB sin el adaptador? 

R = si, si usted lo conecta a un aparato de bajo consume de energia, tal 
como un mouse, joystick, o teclado. 

CUIDADO 

Mantenga el hub USB seco; si se Negara a mojar, sequelo de Inmedlato. 
Utlllce y almacene el hub USB unicamente en amblentes de temperature 
normal. Maneje el hub USB con culdado; no lo tire. Mantenga el hub 
USB lejos de polvo y sucledad, y limplelo ocaslonalmente con un trapo 
humedo para mantenerlo en buen estado. 

SI modifica o Intenta forzar los componentes Internes del hub USB 
puede causar un mal funclonamlento y puede Invalldar su garantia y la 
autorizaclon de la FCC para utilizer el equipo. SI su hub USB no opera 
adecuadamente, llevelo a su tienda RadloShack para recibir asistencla. 

ESPECIFICACIONES 

Cublerta Plastico (ABS) 

Conector Cuatro Tlpo A y Una Tlpo B 

Adaptador de Corriente 5 V cc 2,5 A 

Temperatura de operaclon 0°C a 40°C (32° a 104°F) 

Temperature de aimacenamlento -10° a 70°C (-14 a 158°F) 

Humedad de Operaclon 1 0 a 80% 

Humedad de aimacenamlento 5 a 90% 

Peso 100 g (3,53 oz.) 

DImenslones (AAP) 23x 125x67 mm 

(29/32 ^ 415/16 ^ 2“ pulgadas) 

Accesorlos Adaptador ca, cable USB tlpo 

MB 

Las especificaclones son tipicas, las unidades Individuales pueden 
verier. Las especificaclones estan sujetas a camblos y mejoras sin 
previo aviso. 



